令鹽鹽部!圓-®ぶザ\ み！お Jjt た 

連點刖の華備 



光触媒集塵.脱莫フィルター齋取〇付け覆 。I 
電源プ罗グ搔コンセントに差し込む。 

電源プ弓グ ® ない機種はブレーカーを入む急 

ホ各部の動作チェックを行います。 


Vで ipJ ゾ 

電池を入れる 







手前に引く 


持ち上げる 






©測か日入れ if 、 户 な、© を \ 

、<ださい。 J V まちがえないで.シ 


使いかた 


7 電池カバ〜 ® 響マーク搔 f 旨で輕 < 
押さえ、手前に引いて持ち上げ還。 

^ 単 4 形アルカリ乾電池を 2 本入れ、 
電池力八 一 ■ を閉める。 

•単4おアルカリ乾電池似がをご使巧になると正常に動作 
しない場をがあ0ます。 


® 送信部を室內ユニットの受信部に向けてくださし、 
力…テンなど信号をさえぎるちのびあると作動 
しないことびあ0ます。 

• 送信できる距離は約7 m です。 



受信部 


«交換の目安は約1年ですび、 U モコンの表示部び薄<な0 
受信されに<<な0ました5、2本同時に新しい単4形 
アルカ U 乾電池と交換してください。 

® 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意してい 
るちので、1年に満たない Q ちに消耗することびあ D ます。 


壁などに取り付けな蠕穗 




2 背面の巧をリモコン 
ホルダーの凸部に 
引っかける。 


U モコンホルダ- 


7信号び受信される場所を選び、 
付属のネジで取0巧ける。 



別売品のワイヤ…ドリモコン接続時、ツイ中…ド 
リモコンか5はおそろじサインぞリセツトでぎま 
せん。付属のリモコンでリセットして<ださい。 


® 落としたり水にめれないよ〇にして<ださい。（リモコンび破損することびあります。） 
® 巧れび気になるときはやわ5かい巧でか5ぶきして<ださい。 
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ワンタッチ操作で室巧-屋外温度に応じた自動運転を行います。 


igft | 蹇巧す< 


自分に合ったお好みの運乾を選べます。 


(§5〇換! を挿し、戸を g 證 

考 Ml MMae a " 

连轉モー h 奪 
選ぶ。 




除湿 


/"DiJ^ 


を風 


空気清を X 2 

《3 


暖房 


※^リモコン表志部は[■自動 J 

《 2 スト U - マ空気清ミきを設定していると言 

X 3 U モコン表示部は!■空清」 


巧すごとに運乾モードが切0換わ0ます。 


ク(運乾/停止ノを巧す, 




型 ira — 





運転/停止 J 


f Jjm ft- 

を巧す, 




な回 \ mm ^ を巧すと前回と同じ內容で運転します。 
… ■1 ^■******~ 


国温度を変えたいと審 

Uii を押す。 

1 V ; 

く※1 ) 標準…室内、屋外温度から 
ミ夫定した温度 

く※2 ) 標準。 • •除湿運転關始時の 
室巧温度 


運輯モード 

! 温度設を 

快適自動 

標準一 5で〜標準〜標準+ 5で 

(:※1 ) 

除 

湿 

標準一3で〜標準 

、心 

/で 

お 

18で〜32で 

暖 

房 

14で〜3日で 

送風 
空気清ミき 

温度は変元5れません。 


«快適自動運転を行ラと、室内•屋外温度に麻じて、自動で最適な温度と運乾モ…ド(除湿、 
を房、暖房のいずれか)を選び、をやし週ぎ、暖め過ぎを防止します。 

«快適自動運転のを房では湿度を下げるため、通常のを麗に比べて風量が號<なること 
びあ0ます。 

かお好みに合わないときは運転モードを変えて<ださい。 


«除湿した冷たい空気に室内の空気を混ぜ合わせて、吹出し温度を調整し、湿気を取り除きます, 
® 室の温度び上がる場含は自動でを房運転になります。 

«室内温度より屋外温度び低い場を、 P ま湿効果び低くなります。 

® 屋か温度18で未満では、を房と暖房を適切に制御して除湿運転を斤います。 














































































風を調節ずる 









を押す 


巧すごとに風量表示が切0換わ0ます。 


»設定温度よりち高 < (低 <) なると風量 
び弱くな0、フラップ、ルーパ'-は 
停止します。風向上下を設定している 
ときはフラップび上向さの位置で停止 
します。 

»フラップの可動範囲は運挺モードに 
麻じて異な0ます。 

送風、空気清を運転の場含、フラップ 
の最大巧動範囲内で調節できます。 


国トトん*ん荀流 li — Lj ^ F " L «) と 

風向上下と風向左ちをスイングにす覆< 


• フラップとルーバーが交互に動きます。 

• 取0消したいときは、風向調節を変更します。 


I 風向上下左ち 


® 風量設定 r 自動 j のとき、除湿、を房（快適自動で選択された場含を含む）運転を開始 
すると、室内ユニットにこちったニオイが出るのを抑える機能が働<ため、すぐに 
風び出ません。約40砂お待ち<ださい。（ニオイないス） 


快適国動で選択された運転モードにぶって、フラップの向さが変わり束す。 


除湿-:令房 


快適自動運掠時のフラップの向塞(撥か5見た國） 

爲戻 r 除湿 r 隱麗 


暖房 


風向調節は必ずリモコンで行って<だ 
さい。無埋に手で操作すると、正しく 
動かな<なることびち0ます。 


HHHH 



















































































風向と風量を調磬して、風を直接体にあた0に<くします。 


9 リモコン表示部に風ないスを表示します。 
• 風量設定は r 自動 J になります。 

• 送風、空気清を運転では使巧できません。 


風ないス 


フラップの巧ま 上向き 
運截モード 除湿，;令房 


フラップ①向适 下向ま 
邏觀お…ド 暖房 


風をあて1 

こ << ずる 


f 1 



































お部屋の空気をキレイにずる 



_巧ストリ-7 

停止中に (ま気愚刮 を押す 

• 巧すごとに切0換わ0ます。 


因ス トリ…マを解購したいとき 

巧スト ij -7 

轉讀をちう一•度押す< 


運転ランプ(緑色) 


運転/停止/ぉ巧す 

心,, 


® 運転中に風量が弱<なったとき、の出□か5ご<微量のオゾンのニオイびするのを 
防ぐため、ストリーマ放電を停止する場合があ0ます。 

















































































































を使う 

，kMM ■iijFihiuiu 




お好みの時間に運乾開始/停止びできます。 

タイマーは1回だけの設定です。その都度設定して<ださい。 

■入タイマー■巧場含 

d □を巧す。 

国切タイマー巧場を 

CUD を押す。 

• 巧すごとに1時間きざみで設定できます。 （ 1〜12時間） 


ん， A つ 遊 ミミ弓^^^^自纖巡ミ ミ ^^.脊ミ ^ 篱自據ミ ミ 篱自纔ミ篱自:黄ミ ; 誇自;ミミ; ;5な 自ミだ : 5ぉ;ミ; : 5ぉ jxx ^ 

^^ Bi ； cSui 丫 立 义]三^^-^^三^^ ^ 

^■1 


CUD 蹇押す。 





® タイマーランプが点滅するとまは、 


スト U —マユニットのお手入れをして 
ください 。 iMBiBi 

® 次のぶラな場合には、再設定をして 
<ださい。 

(設定した時間がリセットされます。） 
• 電源プラグをコンセントか5 
抜いたとを 
•停電したとき 
• ブレーカーを切ったとさ 
• ブレ…力…が作動したとさ 



• リモコンの電池を交換したとさ 


«切タイマーを予約した場合、運転停止する時間が、設定時間からずれることがあ0 
ます。 

巧—度入タイマ…を予約すると、設定時間は記憶され、次回予約時は記憶された設定 
時間び最初に表おされます。 

ただし、切タイマーは記憶されません。 

«快眠運転との併用はでさません。 

組をせ予約について 

® 切タイマーと入タイマーを組みをわせてず約ができます。下記の例ぞ穀考にして 


<ださい。 

广（例） 

巧選簡やのエアコンを引き続き 1 時間 


か2 時闊潑に運乾を開始し、その 3 時闊 

運転。それか 5 7 時間停止させた後、 

後に運藍を停止させたいとま。 

運車 E を再開すせたいと苦。 


iSa 1® 

! $?m S ® 

i 時間後時間後 

V 

i 時間後瞬間を 

J 






































眼をサポートする 



就寝中の室内温度をコント□—ルして、快いお0と 
さわやかな目覚めをサポートします。 

冷房-暖房運乾中に rzj 卷押し、 
睡醒時闇の設定をす還。 

«押すごとに1時間きざみで設定できます。 （1 〜12時間） 


が VW . •、か....、... …ム <«« ■■•が ■■■ X -' A ' MMM ■■が *«■■■>'»»» ■■が 

載^^^無^詞 

を舞す。 

« ちとの運箱でードに戻 0 ます。 

j 


• 一度快眠運乾を行ろと、設定された時間は次回ち記憶されています。 

• タイマー運輯との併用はでさません。 

® 直接体に風があた0に<いよラに風向を設定して<ださい。 

® 快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2で下げていさ、起巧時刻の約1時間前か5 
設定温度を1で上げていさます。（ V 字型温度制御） 

終了後はちとの運転 E — ドに戻0ます。 


曇就 Hk 

® 巧のぶ5な場含には、再設定をして 
<ださい。 

(設定した時間がリセットされます。） 
• 電源プラグをコンセントか5 
巧いたとき 
• 停電したとき 
• ブレーカー を切ったとさ 
-ブレーカーが 作動したとさ 
-リモコンの電池を交換したとき 


快お運提の制御 

(睡眠時間6時間の場合） 

設定温度 


睡眠時間の設定は 
4時間む上がおすすめ 


起臟刻 


— 1む 
— 2で 

醒目民時間 


… ON *™^ 

、砸自 

滞間7 

を設定 




心 











11 



-目覚め; 


3時間 


2時間41時間 


2 3 4 

就寝中 


起巧後 

































































































































運転ランプ(緑色)と 
タイマ…ランプ(撞色) 


お部屋に人がいないと蓮にご使用くだをい。 

室巧温度や湿度びお好みに合わないとまがあ0ます。 


室内干しの洗濯物を乾かしたいとさに使巧します。 
ランドリー 


• 洗選物に風があたるように、 
風向を調節して<ださい。 CED 
•温度、風量は変え5れません。 


運転時間を変えたいとま 

蕃巧す。 


is 

ランドリ- 


;多國風霊自動 


• 巧すごとに1時間さざみで設定でさます。 
(1 〜12時間） 


s' 圆 

風量自動 

時間後 




® 設定時間は記憶されません。 

® ランド U — 運乾をすると、快眠、切 
タイマーは解除されます。 



»室内ユニットの吸込□、吹出□に 
洗濯物をかけないでください。能力 
ほ下や故障の原因になることがあ0 


«室巧、屋外温度に応じて、除湿、を房、暖房を選び、洗濯物を乾かすのに適した温度 
にな0ます。 

«洗濯物の量や巧服の生地によって、また室内、屋がの温度、湿度によっては十分に 
乾かないことびあ0ます。その場合はランドリー運輕時間を延長して<ださい。 

«をにランド U —運転を行ラと、洗濯物か5放出した水分によって湿度び上がり、窓 


ます。 


や壁に結露することがあ0ます。 

































